補足説明書 




Ifni _+ [F11J キーについて 


ディスプレイおよび液晶パツドの表示をオン/オフずるためのキーでず。 
Windows のセツトアツプ画面やその他の画面において画面表示びオフになつ 
たとさは、 [ Fn ] + [ F 11] キーを巧ずことによって、画面を正常な状態に戻ず 
ことびでさまず。 



光センサー液晶パッドのモード切り替えボタンについて 

マウスモードとタッチモードを切り替えるためのボタンでず。 

マウスモードのとさに、おまたはペンで操作をしてち正常に動作しない場合 
は、モード切り替えボタンを2回巧してください。 

1回巧ずとタッチモードに切り替わり、2回目に巧ずと正常な状態で元のマ 
ウスモードに戻ずことびでさまず。 
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